I JANINA BOGHENKOWA 


żona ś.p. Józefa Bochenka 
posła na I. Sejmie Rz. P. 


przeżywszy lat 70, po ciężkiej chorobie, zmarła 
dnia 5-go października 1963 roku w Sułkowicach. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby nastąpi we wtorek dnia 8 bm. 
o godz. 9 rano, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


córki, syn, zięciowie, synowa i wnuki. 
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